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Sachgebiet 75 


Änderungsantrag 

der Abgeordneten Schmidhuber, Strauß, Stücklen, Dr. Dollinger, Dr. Zeitei, 

Dr. Wörner, Höcherl, Röhner, Dr. Zimmermann, Leicht, Biumenfeid, Engeisberger, 
Spiiker, Dr. Jobst, Schedl und Genossen 


zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über die weitere Sicherung des Einsatzes von Gemeinschaftskohle 
in der Eiektrizitätswirtschaft (Drittes Verstromungsgesetz) 

- Drucksachen 7/1991, 7/2623 - 


Der Bundestag wolle beschließen: 

§ 13 erhält folgende Fassung: 

„§ 13 

(1) Für das Kalenderjahr 1974 werden Zuschüsse nur nach 
den Bestimmungen des Zweiten Verstromungsgesetzes in der 
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung ge- 
währt. 

(2) Die Ausgleichsabgabe wird ab 1. Januar 1975 erhoben. 
Für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1975 wird der 
Prozentsatz für die Ausgleichsabgabe auf 2 vom Hundert fest- 
gesetzt." 


Bonn, den 6. November 1974 
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